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Movcud  akin  sahalarinin  xeyli  his- 
sasi  alveri$siz  tabii-iqlim  §arai- 
tinda  yerla$ir  va  quraqhga  maruz 
qalir.  Ab$eron  bolgasinda  havanm  orta  illik 
temperaturu  +14°S,  danizkanan  zonada  ha- 
vanin  maksimal  temperaturu  +37°S,  yarima- 
danm  markazi  hissalarindo  isa  +42°S-ya  9atir. 
Yagintinm  illik  miqdan  200... 250mm  ol- 
dugu  halda  1000.  ..1250  mm-a-qadar  buxar- 
lanma  gedir.  Bolganin  iqliminin  formala§- 
dirilmasinda  kulak  oziinamaxsus  miihiim 
rol  oynayir.  Burada  yiiksak  intensivlikli 
§imal  kiilaklarinin  maksimal  surati 
30m/san,  ayri-ayri  hallarda  isa  40m/san 
araliqda  dayi§ir.  II  arzinda  6...10m/san 
siiratli  kiilaklar  iistiinliik  ta$kil  edir. 

Bela  bir  vaziyyatda  vahid  sahadan  sabit 
mahsul  alinmasmda  va  onun  ilba-il  artiril- 
masinda  suvarmamn  geni?landirilmasi  90X 
boyiik  tasir  gostarir.  Ham9inin  burada 
suya  qanaat  edan  suvarma  texnologiyasinm 
hayata  ke9irilmasi,  su  ehtiyatlarmdan  va 
yararli  torpaq  sahalarindan  samarali  istifa- 
,  da  U9i»n  kompleks  tadbirlar  sisteminin  ha- 
zirlanmasi  lazimdir. 

Ab$eron  bolgasinda  kand  tasarriifati 
bitkilarinin  inki$afi  ii9iin  alveri§li  $arait 
mart  aymdan  ba§layaraq  oktyabr  ayma 
qadar  davam  edir.  Tez-tez  asan  kiilaklar 
bitkilarin  inki§afina  manfi  tasir  gostarir. 
Ham9inin  bolganin  quru  iqlim  §araiti  tor- 
paqlann  suvarilmasim  talab  edir.  Buramn 
tabii-tasarriifat  va  iqlim  §araiti  kand  tasar¬ 
rufati  bitkilarinin  suvarilmasinda  ya^i^yag- 
dirmadan  daha  geni§  istifada  olunmasi  za- 
ruratini  dogurur. 

Uzun§irnaqh  yagi§yagdiran  aparatlari 
kiilayin  orta  surati  l,0...2,0m/san-dan  az 
olan  hallarda  i§latmak  tovsiyya  edilib.  Bela 
ki,  kiilayin  siirati  artdiqca  §irnagin  atilma 
masafasi  va  buna  miivafiq  suvanlan  saha 
da  azahr.  Lakin  yagi§m  qeyri-barabarliyi 
2... 3  dafa  yiiksalir.  Kiilayin  zararli  tasirlari- 
na  qar?i  miibariza  yollarim  muayyanla§- 
dirmak  iisiin  yagi§yagdiran  aparatin  sakit 
va  kulakli  havalarda  i§lama  qanunauygun- 
luqlarina  nazar  yetirmak  lazimdir. 

Uclugun  daimi  diametrinda  va  daimi 


tazyiqda  §irnagin  U9ma  masafalari  $imagin 
iifiiqla  amala  gatirdiyi  bucaqdan  asili  ola- 
raq  alinir.  Maillik  bucagi  20°-dan  40°-dak 
olduqda  U9ma  masafasi  5...  12%,  maksimal 
qalxma  hiindiirliiyii  isa  46.. 73%  farqlanir 
(N.P.Bredrixin).  Tadqiqatlar  gostarir  ki,  an 
alveri§li  bucaq  30°-dir.  Maillik  bucaginm 
dayi§masi  §imagin  atilma  masafasindan 
daha  90X  onun  qalxma  hiindiirliiyiina  tasir 
gostarir.  Bu  dayi§malardan  asili  olmayaraq 
sakit,  kiilaksiz  havada  suvanlan  saha  hami- 
§a  daira  §aklinda  olur. 


$akil  1.  Yagi$yagdirma  ila  suvanlan  sahanin 
kiilayin  siiratindan  asili  olaraq  azalma  sxemi: 
rrm  1  -kulakli  hava  ?araitinda  (a=30°  olduqda) 

$imagin  trayektortyasi;  - -kulaksiz 

hava  $araitinda  $imagin  trayektoriyasi; 

'  -kulaksiz  havada  suvanlan  saha; 

^22?  -  kiilakli  havada  suvanlan  saha. 

Goriindiiyii  kimi  kiilayin  siirati  art¬ 
diqca  §irnagm  U9ma  masafasi  azahr.  Ona 
uygun  olaraq  suvanlan  saha  azahr,  yagi§in 
orta  qahnhgi  isa  artir.  $imagin  an  ki9ik 
U9ma  radiusu  kiilayin  siiratinin  an  boyiik 
oldugu  halda  ahnacaq.  Boyiik  radiusun 
ki9ik  radiusa  nisbatinin  1,0... 2,5  va  daha 
90X  dayman  olmasi  sahanin  qeyri-barabar 
suvarildigmi  gostarir.  Saha  iizra  ki9ik  artim 
suvarmada  kiilak  boyunca  olur,  bu  da 
kiilayin  siiratinin  adatan  $irnagin  siiratin¬ 
dan  10...  15  dafa  az  oldugu  ila  izah  oluna 
bilar. 

9gar  kiilayin  siirati  yena  kaskin  artarsa 
onda  kiilayin  aksina  istiqamatinda  §irnagm 
vaziyyati  manfi  qiymat  ala  bilar.  Bela  ki, 
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Sirnaq  aparatdan  digsr  tsrsfs  fixacaq  vs 
OO4O1O2O  zonasi  suvarilmamis  qalacaq. 

Goriindiiyii  kimi  yagi$yagdiran  apara- 
tm  i$inin  keyfiyystins  kiilsyin  artan  siirsti 
msnfl  tssir  gdstsrir.  Bela  hala  qar§i  miiba- 
rizs  iisullarindan  biri  ds  uclugun  ufiiqls 
maillik  bucagmin  kiilsyin  istiqamst  vs 
qiymstindsn  asili  olaraq  dsyi§mssidir. 
Kiilsyin  sksins  istiqamstds  itkini  azaltmaq 
U9U11  uclugun  maillik  bucagmin  dsyi§mssi- 
nin  orta  qiymstini,  ysni  optimal-minimum 
bucagi  tsyin  (qsbul)  etmsk  msqssdsuygun- 
dur. 

Deyilsnlsrs  uygun  olaraq  a§agi 
hiindiirliiyii  qaldirmaqla  $irnaq  kiilsyin 
azalmi$  kinetik  enerjisins  msruz  qalir  vs 
buna  gors  ds,  maillik  bucagmin  dsyi$ms- 
sinds  maksimal  u?ma  mssafssi  ciizi  dsyi$- 


§skil  2.  $irnaq  U9arksn  ona  tssir  gostsrsn 
qiivvslsrin  sxemi  :  1)  kiilsyin  sks  istiqamstins; 
2)  kiilsyin  istiqamstins.  P  -  nasosla  yaradilan 
sirnagin  hsrskst  qiivvslsri:  F  -  sirnagin  havada 
siirtiinms  qiivvssi;  Q  -  sirnagin  kiitlssi;  Gi  vs 
G2  -uygun  olaraq  Hi  vs  H2  U9ma 
hundurliiyiinds  kulsyin  §irnaga  gostsrdiyi  tssir 
qiivvslsri;  S  -Q  vs  F,  N  -S  vs  P,  Nj  -N  vs  Gi, 
N2  iss  N  vs  G2  qiivvslsrini  bsrabsrls§dirsn;  Cj  - 
amu  -da  Hj  hiindurlUyiinds  $imaga  kiilsyin 
gostsrdiyi  tssir  qiivvssi;  R  -  kiilsksiz  havada  vs 
aor  maillik  bucaginda  §irnagin  U9ma  mssafssi; 
R2  vs  Rj  -uygun  olaraq  aor  vs  am»x  bucaginda 
vs  arxasindan  sssn  kiilskds  (H  hiindiirliikds) 
Sirnagin  U9ma  mssafssidir. 

$sklin  1-ci  hissssinds  kulsyin  sksins 
u?mada  §imaga  tssir  gostsrsn  qiivvslsrin 
sxemi  verilmi$dir.  Sxemin  tsrtibinds  uc- 
lugun  ftrlanmasmdan  yaranan  msrkszdsn- 
qafma  qiivvssi,  miistsviys  tssir  edsn 


(9ertyoj  miistsvisins  perpendikulyar)  qiivvs 
nszsrs  alinmayib  vs  kiilsyin  tssir  lstiqamsti 
(onun  vektorunu  dsyi?msyscsk)  yer  ssthins 

paralel  qsbul  edilib.  .  .  . 

Biitiin  tssir  qiivvslsrinm  svszlsyicisi 

a§agidaki  kimi  gostsrils  bilsr._ 

Ni=F  +  Q  +  P  +  G 

Burada  ,  F  -  sirnagin  havada  siirtiinms 
qiivvssi;  O  -  sirnagin  kiitlssi;  P  -  yaradilan 


naga  gostsrdiyi  qiivvs. 

Sxemdan  goriindiiyu  kimi  kulak  olmasa 
Sirnagin  A  hisssciklsri  yerdski  B  ndqtssi- 
ns  dii§sr  (burada  vs  sonra  §srti  olaraq  A 
noqtssini  AN;  ANi;  AN2  xstlsrinin  para- 
bolik  syri  iizrs  yox  diizxstli  hsrskstini  qs¬ 
bul  edirik).  U?ma  mssafssini  iss  R-s  bsra- 
bsr  qsbul  edsk.  Ogsr  hsmin  aor  maillik  bu¬ 
caginda  vs  Hi  hiindiirliiyiinds  A  kiilsyin 
tssiri  altina  dii§srss  (G  qiivvssi),  onda  U9- 
ma  mssafssi  Ri-s  bsrabsr  olacaq.  0gsr  uc- 
lugun  maillik  bucagmi  amin  ,  A  noqtssinin 
U9ma  hiindurliiyiinii  H2-ys  vs  kiilsyin  tssir 
qiivvslsrini  G2-ys  qsdsr  azaltsaq  biitiin  bun- 
larin  hamisinm  tssirindsn  $irnagin  ufma  ms¬ 
safssi  R2-ys  qsdsr  artacaq.  Bu  vsziyystds 
uclugun  maillik  bucagini  kiilsyin  sks  istiqa- 
mstinds  dsyi?mskls  (azaltmaqla)  u?ma  ra- 


diusunun  AR  qsdsr  artdigmi  gorsrik. 

Ucluq  kiilsk  istiqamstinds  olarsa  sir¬ 
nagin  kiilskds  tokiilms  mssafssini  boyii- 
tmsk  ii9iin  uclugun  maillik  bucagini  artir- 
maq  msqssdsuygundur.  Daha  boyiik  bu- 
caqlarda  ucluqdan  9ixan  su  §irnagi  kiilsyin 
boyiik  siirsti  altinda  normal  damcilara  ay- 
rilaraq  yers  dii§iir. 

§irnagin  kiilsk  istiqamstinds  U9masinda 
ona  tssir  gostsrsn  qiivvslsrin  sxemi  §sklin 
2-ci  hissssinds  gostsrilib.  §skildsn  gcriiniir 
ki,  maillik  bucagi  artinldiqda  sirnagin  U9- 
ma  mssafssi  ksskin  artir.  Bels  ki,  B3  noqts¬ 
sinin  yers  diismssi  sahsnin  (9ertyojun)  ssr- 
hsddindsn  ksnara  9ixir.  amin  vs  ya  amax-da 
aor  bucagmi  6l9srsk  bu  bucaqlar  hsr  hansi- 
sa  qisa  bir  vaxt  amnda  $imagm  kiilsk  boyu 
vs  ya  sks  istiqamstindski  vsziyystinds  on- 
larm  hansisa  birinds  yox,  uclugun  tam  bir 
dovrii  vaxtmdaki  ortimal  ssrhsdds  olmah- 
dir.  Ysni  onun  amin  bucaginda  islsms 
miiddstinds  y  bucagini,  amax  bucaginda 
islsms  miiddstinds  iss  p  bucagini  tsyin  et¬ 
msk  lazimdir.  Bu  bucaqlarin  csmi 
zp+Zy=360°  olmahdir. 


amax  bucagi  o^iibnds  amin  bucaginda 
ksskin  dsyismslsrsiz,  tez  vs  sakit  i§lsmskls 


184 


olunur.  Aparatlar  govdadan,  su  §irnaginm 
iifiiqla  amala  gatirdiyi  maillik  buca§i  ni- 
zamlanan  ucluqdan,  oymaqdan  va  §tuser- 
dan  ibaratdir.  Plasmas  govdaya  a§agidan 
oymaq,  yan  tarafdan  isa  iizarinda  3... 5mm 
diametri  olan  nizamlanabilan  takimlar 
oturdulur.  Uclugun  iizarinda  markazi  oxla 
30,  45,  60,  85  daracalik  bucaq  ta§kil  edan 
de$iklar  var.  Hamin  de§iklardan  ?ixan  su 
§imaqlari  biitiin  sahani  suvarmaq  imkani 
yaradir.  Aparatin  firlanmasi  suyun  reaktiv 
qiivvasi  hesabma  yerina  yetirilir. 


ZP  va  Zy  sarhadlari  amala  galir.  Uc- 
lugun  vaziyyati  kiilaya  va  onun  aks  istiqa- 
matina  olduqda  §irnagin  U9ma  trayektoriy- 
asi  maillik  bucagi  a,™*  va  amjn  olmasi  he-' 
sabina  va  uclugun  dayman  maillik  bucagi 
ila  i$inda  suvarilan  saha  §akildaki  $trixlan- 
mi§  sahadaki  qadar  artir. 

Bu  bucaqlarm  optimal  qiymatini  tayin 
etmak  U9\in  masala  iki  ciir  qoyula  bilar: 

-  birinci  halda  kiilakli  va  kiilaksiz  hava- 
da  suvarilan  OJOJOJOJOJQJOf  ellepsinin 

sahasi  hami$a  ilk  vaziyyatdaki  0,0,0, 040, 
ellepsinin  sahasina  _  (ilk  novbada 
OjO'OJO^O,  sahasinin  artmasi  hesabma 

O, 02  O'  02  O'O’  0"b040x  sahasinin  itkisini 
odamakla)  hami§a  barabar  olmalidir; 

-  ikinci  halda  0\0\0\0"4(y[  ellepsinin 

sahasini  0X0202040X  dairasinin  sahasina 

maksimal  yaxinla§masim,  ozii  da  ancaq 
forma  va  ol^iilarina  gora  yox,  tamin  etmak. 

Biitiin  bu  hallar  bucaqlarm  hamisinin  or- 
timal  qiymatlarinda  yaranacaq. 

Qeyd  etmak  lazimdir  ki,  bu  iisul 
yagi§yagdiran  aparatin  kiilaya  nazaran  al 
ila  nizamlanmasini  talab  edir. 

Bela  nizamlanmamn  praktiki  ^atinlikla- 
rini  aradan  qaldirmaq  maqsadila  kiilakli 
hava  §araitinda  «Max-Garden»  firmasinin 
istehsah  olan  sada  konstruksiyah 
yagi$yagdiranlardan  istifadanin  samaraliyi 
Ab$eron  suvarmam  mexanikla?dirma  tac- 
riiba-tadqiqat  stansiyasinda  apanlan  tac- 
riibalarda  oziinii  gostarmi$dir.  Tacriibalar 
kiilayin  siiratindan  asili  olaraq  laborato- 
riya-fol  §araitinda  5  nov  aparatin  texniki- 
istismar  gostaricilarini  miixtalif  variantlar 
iizra  oyranmakla  aparilmi$dir. 

Yagi$yagdiran  aparatlar  govdaya  per- 
pendikulyar  2,  3  va  4  adad  va  yarimapq  al 
saklinda  birla5dirilmi§  5  adadli  ucluqlarm 
sayma  gora  farqlanirlar.  Tak  ucluqlular  isa 
iimumi  tayinadli  olub  dairavi  va  sektor 
iizra  suvarma  aparir. 

Aparatin  iimumi  g6riinii$ii  va  i§9*  V3‘ 
ziyyati  tipik  olaraq  §akil  3-da  verilmi§  it. 

Bu  aparatlar  ma§m  va  qurgularda  va  ya 
yanm  stasionar  §akilda  ba^alari,  8ulJuk 
ri,  sitilliklari  va  s.  suvarmaq  ii9un  istifada 
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§akil  3.Yagi§yagdiran  iimumi  va  i$9i  vaziyyatda. 

Tadqiqatlar  naticasinda  malum  olmu§- 
dur  ki,  aparatlarm  normal  i§ini  tamin  et¬ 
mak  ii9iin  §abakada  suyun  tazyiqi 
0,03... 0,20  MPa  haddinda  olmalidir.  Bu 
halda  aparatlann  su  sarfi  0,15. ..0,351/san 
ta§kil  edir.  Kiilakli  hava  §araitinda  aparatin 
bir  movqeda  suvara  bilacayi  saha 
50... 265m2,  yagi§in  orta  intensivliyi  isa 
0,10...0,18mm/daq  arasinda  dayi§ir. 

Aparatlarm  Ab§eron  §araitinda  tasarrii- 
fatlarda  tatbiqi  ii9iin  tovsiyalar  hazirlamr. 
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